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□ □ ナ石油ファンヒーター（強制通気お開放式石油ストーブ) 


取扱説明書 


FH-E66Y 



このたびは、コ□ナ扫ミをフアンヒーターをお買 
いあげいただき、まことにありびとうございま 
した。 

正しくお使いいただくために、この取扱説明書 
をよくお読みください。 

なお、お読みになった後ちお使いになるちがい 
つでち見られる所に「保証書」と共に大切に保 
管しでください。 


ZL 危険 


么警告 

(§) 


© 

換気1£^要 

1 時間に 1 〜 2 回， 

KEROSENE ONLY 


(疫るとき消义） 

【スプレー巧厳禁） 

ガソリン使用禁止 
使用燃料：'な油 


/!\ 注意 

巧 M した持ちおし巧油 
使用厳禁 


Q 特にミ主意しでいただきたいこと、 / 

ちをのために必すお守りください——1〜3 


百効果のに使用するために - 3 

回备部の名称 - 4~5 

•外観図 • 構造図 - 4 

• 操作部 - 4 

参表术部 ~ J 

口使用前の準備 - 5〜7 

• 使巧前の華備 - 5 

•使用燃料 - 。〜ら 

• 給油 - 6 

• 点乂前の準備と確認 - 7 


且お巧方ま^-/〜10 

•点乂- f 

• 炎の状態-7 

• き温の調節-8 

•消乂^-8 

•消し忘れ消乂装置-8 

•チャイルド□ック-9 

• ル部屋モード-9 

• タイマーの使用方ま- 9〜10 


m 安き装置-10 

Q 日常の点検•ミ入れ- 11-12 

回定期点検 - 12 

回部品交換のしかた-12 

EE 保管(長期間使巧しない場さ）-13 

田が障•異常の見分け方と処置方ま一13〜14 

旧化様-14 

面アフターわービス-14 


國讓 


点巧•その他 
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スプレー吿厳禁 

殺虫剤などのスブレー定を温風のあ 
たるところに放置しないでください。 
熱でスプレー生の狂力が'上びり爆発し、 
危膜です。 


•特に、ボンベびたットされた力わットコン□など危険でず 
ので、温風のあたるところ(こは置かないでください。 


告 


寝るとさ消乂 

寝るときや外出するとさは、必す消 
乂しでください。又、人目の届かな 
いところでは、使用しないで<ださい。 
不完全燃焼や異常燃焼-乂災のおそ 
れびあります。 



〇 


換気必要 

換気せすに使用しつづけないでくだ 
さい。 

酸素び不足すると、不完全燃焼し、 
一酸化炭素などび発をしで中毒にな 
るおそれびあります。 

使用中は必す1時間に1〜2回 （1 
〜2分）換気しで、新鮮な空気を補 
給しでください。 

換気が十分におこなえない場所（窓 
び凍結しでいる部屋、地下室など） 
では、使用しないでください。 


〇 



可燃性ガス使用厳禁 

フアンヒーターを使巧しでいる部屋で、巧燃性 
ガスび発生するちの（ベンジン、シンナー、乃 
ソリン）、スプレーなどを使用しないでください。 
乂災や故障の原因になります。 
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A 迁意 


カーテン、可燃物近接禁止 

カーテンや燃えやすいちののそば、 
ほこりの多い場所などでは使用しな 
いでください。 

乂災び発をするおそれびあります。 
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給油時消乂 

給ミをは、必す消乂しでからおこない、 
こぼれたな油は、よくふきとつでく 
ださい。 

乂災のおそれが'あります。 



〇 


田特にま意していただきたいこと、きをのためにおずお守りください 

r 、 


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危善やお産へ 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしでいます。その表示と意味は次のよラになっています。巧客 
をよく理解しでから本文をお読みください。 

yv ^ この表示を無視しで、誤った取り扱いをすると、 

/!\ iqBS 人び死 t ： または重傷を負ラ危おび差し迫っでをじ 
~ ることび想定される内客を示しでいます。 

絵表示の例 

A 么記号はま意を促す巧容びあることを告げるちのです。 
/!\國の中に具体的な注意の容（左図の場含は一般のなを意） 
^び描かれでいます。 

/Ov ® 記号は禁止の巧為であることを告げるちのです。 

1 Su ) 図の中やお傍に具体的な禁止の容（を図の場さはガソ 
リン禁止）び巧かれでいます。 

〇記号は巧為を強制したり指示する内容を告げるをのです。 
図のかに具体的な指示の容（を図の場含は電源プラグを 
コンたントから巧いでください）び描かれでいます。 

yv この表示を無視しで、誤った取り扱いをすると、 

/!\ 人び死亡または重傷を負ラ可能性び想定される内 

客を示しでいます。 

八 この表示を無視しで、誤った巧り扱いをすると、 

/|\ S 人び傷害を負ラ危険か‘想定されるの容および物の 

— ■ 損害のみの発生び想定されるの客を示しでいます。 



A 危険 

ガソリン厳禁 

ガソリンなど擇発性の高い油は、絶巧に使用しないでください。 
乂災の原因になります。 



0 。& & 




気燃 
空ん常 
でがさ異。 
^ □ド」、す 

擔露 

ぶ温なふに 
店でびで因 
を どさど原 
□なふなの 
出 紙を紙災 
則、□、乂 

一巧取な焼 

扁 ♦ 


し温だ温本しな 
干でいの、おる 
にどさ面と変す 
いなふ背るび援 
固紙をでれ等破 
の.□どび部. 

ど類入なさ作障 
なな取ンふ操故。 
ド、気テび、やす 
-り空-□でどで 
ガたや力入しけ険 
ブけ□、お熱や危 
-掛おや気過、変 
卜を吹含空びり大 
ス物風場風体たど 















































A 注意 


異物差しこみ禁止 

温風吹出□やフアンヒーターの内部 
には、紙•巧-プラスチ、ツクなどの 
異物を入れないでください。 

発煙-発乂のおそれが'あります。 

温風空気取入□の中に、指や棒など 
を差しこまないでください。 

けがをするおそれびあります。 



シリコーン配合製品にま意 

フアンヒーターをご使用のお部屋では、 
枝毛用コート液-化粧品-つや出し 
剖などシリコーン配含の商品を使用 
しないでください。 

燃焼部にシリコーン酸化物び付着し、 
点乂5スや途中消乂などの原因とな 
ります。 



油漏れ確認 

給油□は確実にしめ、給ミを□を下に 
しで、ミを漏れびないことを確かめで 
ください。 

給油□び確実にしまつでいないと簡 
単に開いで、乂災のおそれが'あります。 



居室巧給油禁止 

給油は、必す乂の気のないところでおこなつで 
ください。 

乂災のおそれびあります。 



異常時使用禁止 

におい、すすの発を、炎の色など冥 
常を感じたとさは使巧しないでくだ 
さい。 が 

異常燃焼のおそれびあります。 回 C 



♦緊急時は電源プラグを巧いで消乂しでくださし、。 


シリコーン配含の商品には、 

•へアクア製品（ヘアートリートメント、ムース、巧毛用〕ート液) 
• 家具や床のつや出し剤 • 化彎ぞラさん 

♦ガラスクリーナー ♦制汗剤 ♦巧類の柔歎剤 

などびあります。 


電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を!]日えたり、 
物をのせたりしないでください。 

また、電源プラヴを抜くときは、コ 
-ドを持って弓 I き拡かないでくださし、。 
乂災や感電の原因になります。 


'軸-り 

^0 


電源プラグは確実に差しこむ 

電源プラグはコンたントに根元まで確実に差し 
こんでください。 

また、傷んだプラグやゆるんだコンじントは使 
用しないでください。 

乂災の原因になります。 



ほこじの除去 

エアーフィルタは、週1回が上必す掃除しでく 
ださし、。 

ごみ、ほこりなどでフイルタびつまると、異常 
燃焼のおそれびあります。 



温風に直接あた5ない 

温風に直接長時間あたらないでくだ 
さい。 

低温やけどや脱水症がじなるおそれ 
びあごます。 



長期間使用しないときは電源プラグを抜く 0g ^ 

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いで 
ください。 

乂災や予想しない事故の原因になります。 


電源プラグのお手入れを 

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属 
物を除去しでください。 

ほこりびたまると湿気などで絶縁不良になり、 
义災の原因になります。 



•おろ様、お年寄り、病気のちなどびお使いになる場含は、 
周西の人び十分'ま意しでください。 

•巧類などを乾燥した場含、素巧によっては色あせすること 
びちります。 


高温部接触禁止 

燃焼中や消乂直後は、温風吹出□巧 
おび昌温となりますので、手などふ 
れないでください。 

やけどのおそれびあります。 

•ルさいおろ様のいるご家庭では、特にま意しでください。 
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次の場所では使用しない 

乂災やず想しない事故の原因になります。 

•水平でない場所、不安定な場所 
•風のあたる場所、部屋の出入 □ 

•マントル ピース などフアン ヒーターび 囲われる場所 
♦ほこりや湿気の多い場所 
• 不安定な物をのせた棚などの下 
• 巧燃性ガスの発生する場所又はたまる場所 
•直射曰化の当たる場所、温度の高い場所 
•温室、飼育室など人のいない場所 
• 標高び1000 m を越えるよラな高地 
♦理•美容室、クリーニング店などスプレーや化尊薬品 
を使ラ場所 


分解修理•改造の禁止 

故障、破損したら、使用しないでください。 

不完まな修理や改造は危険でず。 

お貫し V でめの販売店に修理を依頼しでください。 



傾さ•振動ま意 

水平な場所で使用しでください。 
振動の激しいところでは、使用しな 
いで < ださい。 

異常燃焼や誤作動の原因になります。 





























変毎したり、そり返ることカタありまず。 

、カーペットに傷をつけたり、本化底面の塗装びはか'れでさびの原 


A ミ主意 


1(«巡 



〇 


.15cm が上 


可燃物との距離を離ず 

燃えやすいちのや障害物 
とは、必す図に示す距離 
をとつで設置しでください。 ^1 

特し力ーブ"ンなどかファ 1 5 cm なヒこ^^'^こ二方 
ンヒーターにふれないよ ィ，卜〇 1 IScmOb 

うにしでください。 ^ 

乂災の発をするおそれび/^ Ij ) 

100cm な上 


あります。 


>壁などに近づけすぎますと、本体内部び過熱しで安全装置 
び作動することびあります。 


正常燃焼の確認 

正常に燃焼しでいることを確かめで 
ください。 （7 ページ参照） 


>燃焼に必要な空気の濃度び薄くなる高地(標高 800 m を越え 
る場所)では、燃焼調整か t 必要です。 

お買い求めの販売店にご相談ください。 



'打油の保管 

の油は、乂気、雨か、ごみ、高温および直射曰 
光をさけた場戸斤に保管しで < ださい。 

ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 
誤って使用すると異常燃焼や乂災のおそれびあ 
ります。 


〇 


保管時にしていただくこと 

長期間使用しないとき又は保管するときは、必 
すなミをを抜いでください。 

傾けたり、横倒しのが態では保管しないでくだ 
さい。 

乂災のおそれが'あります。 

曰常のお手入れ時の注意 

曰常の点検*手入れは必すおこなつ 
でください。 

点検-手入れは消乂後ファンヒータ 
一び十分ちえでから、必す電源ブラ 
グをコンたントから巧いでおこなつ 
でください。やけどや感電のおそれ 
びあります。 （11 〜12ぺージ参照） 


〇 


〇 



寧 


廃棄ずるとさの注意 

フアンヒーターを廃棄処分するときは、必す給 
油タンク-固定タンクののな油を巧き取っでく 
ださい。 （12 ページ参照） 

なミ巧び入ったまま廃棄するとリサイクルの際に 
思わめ事故になるおそれびあります。 


〇 


変質な油禁止 

変質な油、ちれたな巧、水の混じっているなミを 
などを使用しないでください。 

異常燃焼や故障のおそれか> あります。 
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巧/血/:£局 

直射曰光のあたる場所や、温度の高い場所（例：熱のこちる場所、他の熱源の影謹を受ける 
場所）では使用しないでください。 


♦給'ぶタンク内の空気の膨張により、な油びあふれることびあります。 



宜 効果的にほ用ずるために 


窓の下や壁面に設置 

•外気に接する窓の下や 
壁面に置くと、ち気び 
フアンヒーターで暖め 
られ、温風としでな流 
しますので効果的です。 



温風の循環を巧げないで 

•温風吹出□の前面(こ障害物を置かないでく 
ださい。 

•障害物びあると、部屋の温度にむらびでさるば 
かりでなく、本体の温度び上昇しで危挨です。 

•温風吹出□側の空間を広くとれる場所を選 
んでください。 
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カーテンガード 


温風空気取入 □ 


—ルームサーモ 
たンサー 

燃焼空気取入 □ 
(エアーフイルタ) 


電源コード 


国を部の名が 

外観図-構造図 



放熱窓 


オイルフィルタ 
巧磁ポンプ 

置台 

固定タンク 


操作部 


(((•))) 表示のある項目は、点な初期にアラームび3回鳴ります。 


































































































































































表示部 


、する 


トド 


温風空気巧入 □ 収巧位适 



巧巧位巧 


カーテンガードを〔使用位董〕 

!するときは、カーテン刀ード 


、。 


ミ主）イラストは説明のため全部点な-表示したが態です。 


設定温度室内溫度 


午前 

午後 


孤 S 勝 


ル部屋ま巧 


点 巧ル部屋モードのじット中 


(9 ぺージ) 


給油表示 


点 滅 

( M ) 

自動消义する 

20〜40分位前 

点 滅 

(((•，)） 

油のれで g 動消乂 
(運転ランプは旱い点滅） 


(6 ぺージ) 


5秒点义表示 


点 な5抄点乂びできます。 


(7 ぺージ） 




口 ほ用前のを備 

使用前の準備 


包装箱からフアンヒーターを出す 

•包装箱からフアンヒーター 
を取り出し、 パッキン巧を 
取り除いでください。 


>包装箱、パツキン巧はフアン 
ヒーターの 保管に必要です。 
また、取®説明塞ち忘れすに 
保管しで < ださい。 



上巧え(ち） 
タンク巧を 


包装箱 


カーテンす- 


カーテンガードをたツト 

•フアンヒーターを 
ご使巧になる前に、 

必す力ーテンガー 
ドをたツトしでく 
ださい。 



春なのことは、工場での燃焼テストによるちので、異常ではありません。 
• 固定タンクに少量のな巧が巧!つでいる。 

• オイルフイルタびめれでいる。 

♦温風吹出□から見える燃焼筒（炎を囲んでいる筒）び変色しでいる。 


• 温風空気取入□に取り巧けである 
まで倒しでください。 

♦シーズンか’終り、箱に入れで保 I 
を〔収納位覆）に戻しでくださし 


使用燃料 


燃料は必ずな巧 ( J 旧1号な巧）を使用しでください。 

• FaibMI 巧ソリンなどの揮発性の高いミをはお巧に使用しないでください。乂災の原因になります。 

♦ r 么ま意] 変質な'ぶ、不純な'庙、ミちれたな、かの混じっているなミをなどはおがに使用しないでください。 
鲁添舶剤や助燃剤などは使用しないでください。 

♦な油は必す乂気-雨か-ごみ-高温および直射曰光をさけた場所に保管しでください。 


デジタルま巧部 


お定巧 S 室巧る S 

が冶 


• 温度表示 

左側：設定温度表示 (12 で〜30で） 

ち側：室内温度表示 (0 で〜35で） 


おを巧 S 室巧巧巧 
午前 〇 •ごい—パれさせ 
し'--,し, 


•現在時刻、時計合せ表示 
時計含せ表示消な：現を時刻 
時計させ表示点な：時計含せ 
(例）午前8時30分に時刻をじット 


投定巧度室巧巧度 

す 巧 らこ恥蘇 


♦タイマー時刻、タイマー含せ表示 
タイ7 — 含せ表示点な 
(例）午前6時30分にタイマー時刻をじット 


巧定巧3室巧巧 S 


•-- ——表 W 

ネ刀めで霉源ブラヴをコンじントに差しこんだ場さや停 
電後の再通電 

巧定巧度室內巧3 

• OFF 表示点滅：消し忘れ消乂装置による自動消乂5 

分前 

• OFF 表示点な：消し忘れ消乂装置じよる自動消乂、 

タイマー運輯による 1 時間自動消乂 


OFF 



巧定巧度室巧通巧 

n 

しし 


• LL 表示：チャイルド□ックのじット表示 
運輯ボタンを巧しでち点火しません。 （/：/_ 表示点滅） 


投定巧度室巧法 S 

EEI 


• f 5 表示：巧 震 自動消乂装置の作動 
再度、点乂操作をしでください。 

•その他の f 表示：途中失乂-着义不良 (14 ページ参照） 

な'庙の有無を確認後、再度点乂操作をしでください。 


ル 


言置圍音呂 























































































































3 •給油□をしめる 


么ま意給巧□は、確実に「パチン J と音びするまで 


図の位這を強く巧しでください。 

給油□を下にしで、ミ由漏れびないことを確かめでから、 
フアンヒーターに正しく静かに入れでください。固定夕 
ンクや給油タンクに強い衝擊をあたえると、'油漏れや故 
障の原因(こなります。 

•給巧□の巧部などに、ごみなどびはさまつでいる場含は 
取り除いで < ださい。 


• こぼれたな巧はよくふき取つでください。 

♦お巧タンクび正しくじットされでいないと、不着乂や途中消乂 
の原因になります。 



給油□をしめたあと、先端を指で持ち上げ、 
開かないことを確かめでください。 


♦な'庙び'ぶ屋計のところまで入つでく 
ると、黒色に変わつできます。 

♦給油□にでを M えで 
変おさせますと、巧 
漏れの原因になりま 
すので、変おさせな 
いでください。 

♦給油ポンプのホースび抜けないよラ 
ミ主意しでください。 



2•給油する 

•市販の給油ポンプなどを使用しで、 
ミを麗計を見なびら給ミをし、あふ 
れさせないよラを意しでください。 
•油量計の半分くらいまで色び変 
わったら、給ミををやめでください。 


縱由の手順とま意 


1•給油タンクを取り出し、 
給;巧□を開く 

•オーブンつまみを強く 
引いて、給ミを□を開い 
でください。 



•燃焼中は給巧にお'庙タン 
クを取り出さないでくだ 
さい。 

•給'ぶタンクは、ぶつけた 
り落としたりしないよラ、 
でいねいに取り扱つでく 
ださい。 


な油とガソリンの見分けかた 


指先に燃料をつけ、息をふきかけ 
ます。 

(义の気のない所でおこなつでくださし、。） 



'灯油は 
めれたまま 



ガソリンは 
すぐ乾く 


変質な油•不純な油とは • 


昨シーズンよ 長期間曰光に 
り持ち越しのあたる所や温 
巧巧 度の高レ所に 

保管した灯油 



0 

興 


容器のふたび 
開けであったり、 
乳白色のポリ 
容器で保管し 
たかぶ 


[ g 巧な: ) 

、常 


0 


水*ごみやの 
'油赵がの'庙び 
ほんのねずか 
でち混入した 
な'ぶ 



■変質巧巧や不純な'ぶを使用すると… 

•気化筒にタールびたまり、白煙び出で点义しにくくなったり、強い莫いびして、消乂しにくくなります。 

• 異常燃焼や途中消义など®障の原因になります。 

■万一変質な油や不純な油を使用したとさは… 

♦給油-固定タンク巧のな油を巧き、きれいなな'ぶで2〜3回洗っでから使用しでください。（悪い'巧び残っでいると再発します。） 
♦悪いミ庄を巧きとってち効果のないときは、お買い求めの販売店又は、お近くのコ□ナお客様ご相談窓□じご連絡ください。 


♦変質な油、不純な'ぶ力す原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でち保証の巧象外となります。 
•変質な油の処理でお困りの場合は、な'莊をお買い求めの販売店にご相談ください。 


給油 


>[么ま意 ] 給'ぶは必す消乂しでから义の気のないところでおこなつでください。 


* 1 A 注意 1 お巧は必す消乂しでからおこない、フアンヒーターのおくでは給巧に給油しないでください。 

•ちえたところでお巧し、給油 置が かない（半分が下）場ちは、給油□を開いたまま、しばらくき温になじませでからじツトしでくださし、。 
V__ 


な油が少な < なると 


•ご使用中、固定タンク内のな;'をびかなくなると、給巧表 
示とアラームで給油のを告をしますので、早めに給ミ巧し 
でください。 

給油しないで使用し続けますと、ミ由のれとなり自動消乂し、 
アラームと給油表示の点滅-運輯ランプの早い点滅でお 
知らせします。 


•巧'ぶわ夕なくなって消义した場さは、必す給'油しでから点乂操作をおこなっでください。 
給'油をしないと再運乾できません。 
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油のれ消乂 

-余'運ぉ織〉 
、 i / 

•逐 Dl ))-- 〈点滅〉 
' ! 、、 

( M ) ソ(品ビ女 
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をかい 
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し味つす。 
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点乂前の準備と確認 


が平な場所に設置 



参水平で安定 
のよい巧の 
上に設置し 
で < ださい。 


>か平に設覆されでいれば、巧農 
自動消乂装置は自動のにじット 
されます。 

>傾斜した場所や、振動の激しい 
場所で使巧すると、燃焼不良の 
原因になります。又、巧霞自動 
消义装霞が正しく作動しません。 


巧漏れの確認 



•置台*給ミあ 
タンクに、 
巧漏れ•巧 
たまりやミ由 
のにじみび 
ないか確認 
しで < ださ 
し、。 


>油漏れのときは、使巧を中 
止し、給'ぶタンクを取り出 
しでからお買いずめの販売 
店にごホ目談< ださい。 


電源の接続 



•電源プラグをコン t ントに巧の根元ま 
で確実に差しこんでください。 


か滅 電源ブラヴ•コードの発熱•発义を防ぐために… 

•電源は、必す適正配線された単ホ目 100 V のコンじントを使用しでく 
ださい。 

♦電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用.他の耍気器 
具とのタコ足配線をしないでください。 

• 電源プラグの巧き差しは、必すブラグを持っておこなってください。 
•ほこりなどのな着びないか、ときどき点検*掃隙をしでください。 


回 ほ。方法 

点义 

運起ボタンを巧す 


>運輯ランプび点滅します。 

•予熱び完3すると自動点乂し、運転ランプは点なに変わります。 



炎の状態 

炎のが態の確認 



•着乂しましたら、燃焼確認窓から燃焼が態を確認しでください。 

•出荷時に燃焼状態を調節しであります。巧一、燃焼が態び不適正の場さは、お買いずめの販売店にご 
ネ目談ください。 


(} 正常燃焼 

YT 斗 


青い炎の中に少し 
黄色い炎び混じつ 
でいる。 

/パーナびホ熱するこ\ 
とびありますび異常 
ではありません。/ 


X リフト燃焼 





炎び飛んだり 
澤いたりし、 

音や臭いび出 
で、立消えす 
ることびちる。 


X 黄义燃焼黄色しぶが運 


告^^ 


続しで全周に 
出でいる。 






























































室温の調節 


湿度調節ボタンを巧す 



•温度調節ボタンを押しで希望の温度に合わせでください。 

♦初期設定温度は22でです。 

♦ルームサーモじンサーにより、設定温度に応じで自動的に乂力調節をおこないます。 

♦ルームサーモじンサーはフアンヒーター周のの温度を感知しでいますので、お部屋の温度計とは数値 
び一致しないことびあります。 

•フアンヒーターに直身す日光やすきま風びあたつでいたり、他の光熱器具の影装を受けでいる場含には、 
ルー厶サーモ忆ンサーび正確に作動しません。 


ゆらぎ省エネ運乾 


ゆらぎ省エネキーを巧す 


し滅广 

巧ち通度 

S 巧:！度 

-^ 


知 

旧 

ス巧巧《 




- -y 


•ゆらぎ省エネランプカす点なします。 

•通常運輯じ戻す場含は、ゆらぎ省エネキーを再度巧しでください。 
ゆらぎ省エネランプび消なします。 


■ゆらぎ省エネ運転とは…… 

室温か’設定温度まで上昇し、一定温度を保って暖房すると暖かさを感じにく くなります。 

うこで乂で(燃焼壓)を周期のにコント□—ルし、室温を微妙に変化(ゆらぎ)させることにより、暖かさを保ちなびら乂力をおさえで効果のに暖 
房しまず。 

さらに室温び設定温度より約3で上昇すると、自動のに消乂(它ーブ消义）し、設定温度まで下びると自動のに再点乂し、室温を調節します。 

最小义力でち室温か’上昇する場合(気温の高いとさ、曰あたりのよい部屋など)は、ゆらぎ省エネ運輯をお選びください。 


♦たーブ消乂中は、ゆらぎ省エネランプのみ点なしでいます。 

•ゆらぎ省エネ運輯にたツトすると、電源プラグを巧いたり、停舉などびないかぎり、遷輯ボタンを巧すとき動のにゆらぎ省エネ運振となります。 


消义 


運乾ボタンを巧す 

晴舞トタィマ-職 

(VII A) 0) 感） 

が。胤な 城ド 



•消乂し、運輯ランプか‘消のします。 

•消乂後、本体内部びを®するまで送風フアンび回ります。送風び止まるまで單源ブラヴを巧かないで 
<ださい。 

• 消义操作後は、乂か’消えでいることを確力、めでください。 

•消乂持、電磁ポンプの制御音（ヒューンといラよラな音）か’します。 


•緊急時ながに、フアンヒーターに強い衝擊をちえたり、電源プラグを巧いでの消乂はしないでくださし、。 
•消乂直後に B 点乂すると、着义音び多少大きくなります。 

♦むやみに点义、消乂をくりかえすと、臭いの原因になります。 


消し忘れ消义装置 （3 時間自動消乂機能) 


巧一の消し忘れを防止するため、点乂操作後3時間で自動消义し、アラームと。, C , ご表示の点口でお知らせします。 


な乂採巧 


消义5分前 


日い 卜〈点滅〉 


( M 玄—ラジビ_〉 



白巧消义 

〈点な〉 


0 FF 


( M 控ジビ_> 


延長時間セレクト 


延長時間たレクトボタンを巧す 

巧れ豁 マ-タイマ- 娜 

絹 0) 

篇誦 な） 



•連続で運輯したいとさは、自動消乂する前に延長時間じレクトボタンを巧しでくだ 
さい。 

押したときから、さらに設定した時間だけ運輯を継続します。 


延長時間它レクトボタンを1回巧すごとに、運転残り時間が'巧のよラに選べます。 


3 時間 

投を 3 度 ま巧 3 度 


2 時間 

拉をる S ま巧 2 B 


1時間 

巧ち as ま巧る度 

3 H 

か/ 

IH 





延長時間じレクトボタンを巧しでいる間、デジタ 
ル表示部には延長特間か’表示されますび、手を放 
すと自動のに温度表示にのりかわります。 


(もう1度押すと3時間になります。） 


[么警告 I 長時間連続しで運転するとさは、お部屋の換気に十分気をつけでください。 




















































































チャイルド□ック 


参停止中にチャイルド□ックボタンを3秒じ(巧に3回巧しでください。 
•チャイルド□ックびたットされ、デジタル表示び固となります。 

♦チャイルド□ツクの解徐は、再度チャイルド□ックボタンを3秒必巧に3回巧し 
で < ださい。 


•チャイルド□ックのじット中は、運転ボタンを巧しでも点乂しません。 

(運輯ボタンを巧すと、アラームとに。表示の点滅でお知らせします。） 
• 5抄点乂じツト中は、チャイルド□ツクの它ツトはできません。 


■チャイルド□ックとは…… 

おろ様などによるいたすら操作の防止や、誤つで運起ボタンを巧しでち点乂しないよラにしたいときに使用する機能です。 

V_ _ _ J 


チャイルドロックボタンを 3 回巧す 



ル部屋モード 

か部屋キーを押す 



•点乂操作後、ル部屋キーを押しでください。 

•ル部屋モードびじットされ、ル部屋表示び点なします。 

•ル部屋モードの解除は、再度ル部屋キーを巧しでください。ル部屋表示か了肖なし 
ます。 

•点乂を1分間および室温び低い場合（〇でが下）は、通常の最大乂力で燃焼します。 


ル部屋モードの最大乂力での適室 木造10置-コンクリート14置 


■ル部屋モードとは…… 

最大乂力をのりかえる機能です。 

最大乂力を下げで使用したい揚含（小さなお部屋、客先•秋□など）は、ル部屋モードをお選びください。 

V_ _ _/ 


タイマーの使用方法 


現在時刻の合わせかた 


1 •時計させ表/テ X にする 2 •時刻をさわせる [例〕午前 8 時 30 おに時刻をじット 



•表示切換キーを押しで、デジタル表示部を時計合せ 
表示にしでください。 

•未忆ットの場含、巧期表示は午後12:00となります。 



♦時計/タイマー含せボタン（時）•（分）を押しで、デジタル表示部の 
時刻を含ねせでください。 

♦ボタンを押しつづけると、表示は連続しで変わります。 


•時刻を含ねせるとさは、午前、午後をまちびえないよラミ主惹しでください。 
• 5妙間操作か’ないとき、デジタル表示は自動のに元の表示にちどります。 


タイマー時刻の合わせかた 


タイマー含せま巧にする 



•表示切換キーを巧しで、デジタル表示部をタイマー含せ表示にしでください。 
参現在時刻の合わせかたと同様にしで希望のタイマー時刻に含わせでくださし、。 

♦タイマー時刻は、1度たットすれば記憶されます。 

•未じットの場含、巧期表示は午前6:00となります。 

• 5抄間操がびないとき、デジタル表示は自動のに元の表示にちどります。 


mm 




































































タイマー運弦ボタンを巧ず 


>運攝中、又は運転ボタンを押した後、タイマー運乾ボタンを押しでください。 
>タイマーランプび点なし、デジタル表示部は時刻表示にのりかわります。 

>含わせた時刻になると、自動の I こ運輯を開始します。 

>タイマー運輯を解除したいと妾は、運転ボタンを巧しでください。 

タイマーランブび消なします。 

>室温か‘低いときは、タイマー時刻より早め （5 〜15分位）に運疆を開始します。 


点义を1時間で自動消义します。 

•安全にご使用いただくため、点乂後1時間で自動消乂し、アラームとご,ご表示の点なでお知らせします。（タイマーランプは 
点な） 



タイマー逢括中 


SiS 点义 


自動消义 

運転 

0 タィマ- 

19911 

運範 

0 タイマ- 

0 FF 

〈点な> 


@タィマ- 
か*り)/ピ三ビ^ビ> 


続けで運転したいとさは、再度点义操作をして < ださい。 


>[； 么警告 I 長時間連続しで運括するときは、お部屋の換気に十分気をつけでください。 


€ a^sm ♦タイマー運乾は、特に周圃に巧燃物びないことを確認しでください。 

♦タイマーじツト時刻を確認するとさは、表示奶換キーを押しで、デジタル表示部をタイマー時刻表示にしでください。 
•未たツトの場含や電源プラグをコンじントから巧いたとき、停電後再通電したときは、タイマー運転はしません。 

再度、現を時刻合わせ•タイマー時刻含わせをおこなってください。 


回 まき装置 


このファンヒーターには次のよラな安全装置か'ついでいます。 

すべでの安全装置は、異常び取り除かれでち再度点乂操作をしなければ運輯は停止したままです。 


ま全装置 


原 


因 


処置方法 


>強い地震やお動、衝擊を受けたとさ 


巧震 S 動消乂装置 


國 


>地露によって作動した場含は、周固の可燃物、本体 
の損傷、な'ぶのあふれなど異常びないことを確認し 
た後、点乂操作をしでください。 

(作動後は自動のにじットされます。） 


不完を燃焼巧让装置 


>部屋の換気不足のとさ 

>エアーフィルタの目ブまりによる燃焼巧空気不足の 

とき 國 


• 部屋の換気をしでから点乂操作をしでください。 

• エアーフィルタを掃除しでから点义操作をしでくだ 
さい。 

• 1時間に1〜2回程度必す換気しでください。 


点乂安を装置 
燃焼制御装置 


•点义 S スをしたとさ 
•異常燃焼をしたとぎ 


國•园 


•曰常の点検•手入れ （11 〜12ページ参照）をしでか 
ら点乂操作をしで < ださい。 

•なおち異常びある場さは、お買いずめの販売店にご 
相談ください。 


停電安を装置 


>停電したとさ 
>電源ブラヴび巧けたとき 


>通耍後、点乂操作をしでくださし、。 
>電源プラグを確認しでください。 


(た致時） 


(巧浦時） 


週熱防止装置 


► 温風空気巧入□や温風吹出□びふさがったとき 
>温風吹出□の前面(こ障害物などか‘あるとさ 


(作動時） 


-1 •に, s'l 

(復肺時）（巧動時) 


•本体びぶえでから、温風空気取入□や温風吹出□の 
点検•清掃、周圓の確認をしたを、点乂操作をしで 
ください。 

•処置後ち作動する場含は、お買い求めの販売店にご 
相談ください。 


消し忘れ消乂装置 


•巧一の消し忘れを防止するため、点乂操作後3時間 
で自動消乂します。 「けマ I 


•点乂操作をしでください。 （8 ページ参照） 


タイマー運転のしかた 


点な•その他 


■RI 



















































エアーフィルタの 掃除 


[也を意 I エアーフィルタび、ごみやほこりで目ブまりすると燃焼 
不良の原因になります。 

争エアーフイ ルタをはすしで、掃除機又は、 ブラシで きれいに掃除 
しでください。 


•1^ 翻 •水洗いをしたときは、よく乾燥させでから取りがけでください。 

•エアーフイルタをはすしたままで使用しないでください。 

(はすしたままでご使用されますと、ごみ•ほこりなどび送風経路に侵入し、異常燃焼の原因になります。） 


温風空気取入□の掃除 


背面の温風空気取入□に綿ごみなどび巧着すると風量び減少し、本体の部の温度び上昇しで過熱防 
止装置び作動することびあります。 


(作動時） （巧捕特）（巧お時） 

♦掃除機又は、ブラシできれいに掃除しでください。 


巧揣 •ルー厶サーモじンサーをむやみになげたり、ひっぱったりしないでください。 

•羽根や内部にごみやほこりなどか'多くが着したとさは、お買いぶめの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依 
頼されることをおすすめします。 


温風吹出□の掃除 


温風吹出□にな着したほこりなどか‘焼けたり、白く変色することびあります。 

♦本体や温風吹出□のちれは、本体び冷えでから、しめらせたやわらかい巧でふき取ってくださし、。 
しつこいちれは中性洗剤を使用し、十分からぶきしでください。 


な減 •温風吹出□はホー□一化上げでずので強い力を如えないでください。変おしたり、ホー□一がはがれたりすること 
びあります。 


月に1回む上 





园曰 常の点巧•手入れ 

点お•ま入れは、消义をフアンヒーターび十分おえでから、必ず電源プラグをコン它ントから巧いで 
おこなつでください。 


• IA ミ主意 I 燃焼部の分解、電気部品の分雜や巿販品との交換は絶対にしないでください。 
•フアンヒーターおよびその周のは、いつちきれいに掃隙しでおいでください。 

•故障-破損したちのは使用しないでください。 


♦ミ巧びもれでいたり、ミ巧のたまり、にじみびないか点検しでください。 
•ミを漏れのあるとさは、お買い求めの販売店に修理を依頼しでください。 

週に一回じ(上 _ 


油漏れ•油のたまり•油のにじみの点検 


使用ごと 

は ,- 。 : ■ て三 " rrr T ご •OBMOOBIBg 


周辺の可燃物の点検 


• I A ま意 I フアンヒーターの周迈には燃えやすい 
ちのを®かないでください。 






































































シーズンに 1 回於上 



オイルフィルタ • 固定タンクの掃除 

N 

f 点乂しない-- [£^- E 3 

• 炎びリフトし、臭いかする 

• 点乂しでも途中消乂する- \ EH \ 

1 •給ミを表示が'点滅し、運転しない 

オイルフィルタや固定タンクに水やごみびた 

まると、給油タンクになミ由が'入つでいでち . ィ 


1•スイルフイルタを取り出す 



2•きれいな巧油で洗ラ 


オイルフイルタ 


zr ムま袋 


•オイルフイルタの中のかやごみ 
を取つでからきれいななミをで洗 
つでください。 

♦ごみび取れにくい場含は、歯ブ 
ラシなどを使ラと便利です。 


•オイルフイルタを取り出ずとき、水やごみを固定タンクに 
落とさないよラを煮しでください。 


'从 


■ されいな灯な 


>フィルタ部を破損させないよラを焉しでください。 

>フィルタ部にがか’巧着した場含は、十分に致燥させでくださし、。 


3•ごみや水を巧く 

給ミ宙ポンブ 



参固定タンク内にたまっている 
ごみやかを市販の給ミをポンプ 
などで巧いでください。 


4•オイルフイルタをたツトする 

•オイルフイルタをもとどおりにじツトしでくださし、。 
• こぼれたな油はよくふき取つでください。 


、ポリパクツ 


戦減 •が洗いは絶巧にしないでください。水で洗ラとな油か t 通過しなくなります。 

•オイルフイルタ及び固定タンクの掃除をおこなつでち、点乂しない-おびリフトし臭いびする-途中で消乂する場 
さは、お買い求めの販売店に修理を依頼しでください。 


放熱窓について __ 

r-i ~ rr r— — n - !nmr ii m .i n ii T i i tni. — i rr — , . ■ "rnr ~ ninr mTnriwninnmrwiMmT«nMiBnrwiMWiiMniMrMriimrTTnmMirrTri—miTMrii-i"-| ii i — i iirir r i ww, i — 

放熱窓は、特殊耐熱ガラスですび、ガラス面に衝ををかけたりすると割れることびあります。 

戦 •割れたままでの使用は危険ですので絶巧にしないでください。 

また、長時間使用されますとガラスの表面び白くちれできますび異常ではありません。 


圆 定期点巧 


長期間ご使用になりまずと、器具の点おび必要です。 

♦2 年に1回程度、シーズン終3後などにお買い求めの販売店又は、修理資格畜〔(お）曰本5ミを燃焼機器保守協舍 （TEL 03-3499- 
2928) でおこなラ技術管理講習含修3者 （5 油機器技術管理±)など）のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。 


国 部品交換のしかた 


参 r 么ま意 I 不完をな修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整カス必要な場合には、お買いぶめの販売店又は、修理資格者〔(お） 
曰本5巧燃焼機器保守協含でおこなラ技術管理講習舍修了者（石'庙機器按術管理±)など）のいる販売店にご相談ください。 

♦部品交換は□ブ音 P 占&とご指定ください。 

消耗•劣化しやずい部品（交換び必要な部品） 


■巧に消耗•劣化しやすい部品 

■長期間の使用により 

■変質な巧-不純な巧の使用により 

(高温乂炎中で使巧される部品） 

消耗•劣化しやすい部品 

お化しやずい部品 

•点义プラグ 

•バーナヘッド •放熱器 

•オイルフィルタ •お検知器(フレーム□ッド） 

^ •炎検が器(フレーム□ッド） 

•バーナヘッドリング 

•ポンプフィルタ ♦気化筒 •電磁ポンプ 


点巧•その他 


















































f 呆管（長期聞使用しない場を) 


おしまいになるときは、曰常の点お•寺入れの頂を参照し、次の要領で保管しでください。 

1•電源プラグをコンたントから巧いでください。 — 

2•温風空気取入口-湿風吹出口-エ アーフィルタの掃除をしでください。 (11 ぺ-ジ参照） 

3•給油タンクと固定タンク巧のな油を抜き取っでください。 （12 ぺ-ジ参照） 

♦水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや巧あきの原因になります。 _ 

4•オイルフィルタの掃餘をしで ください。 (12 ぺージ参照） 

5•本化のごみやほこりを取っでください。 

•掃陈機などでごみやほこりを取り除いでください。 _ 

6•本化をしめらせた巧でちれを 落としでから、からぶきしでください。 （11 ぺ-ジ参照） 

7•包装箱に入れで、を燥した場所にが平に保管しでください。 _ _ 

• r 么ミ主意]長期間使用しないとさ又は保管するとさは、必す巧'庙を巧いで < ださい。 

逆さにしたり、傾けたり、横倒しのが態では絶巧に保管しないでください。巧けきれなかった巧 a びちれで义災のおそれびあります。 
取扱説明害ち大巧に保管しでください。_ _ _ 


团巧障-異常の見分け方と処置方法 


次のよラな現象は巧障ではありません。 

•修理を依頼される前にちラー度お確かめください。 


^ 現 象 

説 明 1 

点 

乂 

時 

消 

乂 

時 

ネ刀めで使巧するとき、煙や臭いびでる。 

耐熱塗料やほこりわす焼けるためです。しばらく窓をあけで換気をしでください。 

巧めで使用するときや、シーズン巧めのの使用時に 

1回で着乂しない。 

固定タンクにな油びみたされるまで4〜5分位待つで点乂操作をしでください。 

送油経路の空気だまりなどにより、1回で着乂しないことびあります。2〜3回点乂 
操作をくりかえしでください。 

すぐに点乂しない。 

石ミ由ガス化ちすのため予熱時間び2分程必要です。 

(予熱時間は室温により多少変化します。） 

ネリ使用時はず熱時間び通常よりかし長くなることがあります。 

点义時や消乂時に白煙や臭いが出る。 

点乂時や消义時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。 

燃焼開始時や消乂をに「ピチ-ピチ」といラ音かする。 

器具本化か’熱により膨張、収縮するためです。 

燃 

焼 

時 

点义ブラグ-炎検知器-バーナヘッドび/ホくなる。 

炎(こ熱せられホ熱するためです。 

炎びオレンジ色に輝く。 

下記のよラな場含炎びオレンジ色に輝くことびありますび異常ではありません。 

• 海岸に近い所など空気中に想分び多い場合 
•空気中にほこりや水分びさい場含 
• 超音波加湿器を使用しでいる場さ 

使巧中(ことさどさ「ポコ-ポコ」といラ音か’する。 

給油タンクから固定タンクの方にな巧び流出するときの音で異篱ではありません。 

使巧中にときどき「コト•コト J といラ音びする。 

電磁ポンプの動いでいる音で異常ではありません。 

乏 

いな 

温風吹出□び巧れる。 

「曰常の点檢-ま入れ」 （1 1ページ）にしたびい掃除をしでください。 
_/ 


•次の表にちとづいで、お確かめください。 

•処置ち法により処置しでち良くならないとさは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


現 象 

原 因 

点 

乂 

し 

な 

い 

白 
す煙 
ぐび 
と出 
まで 
る 

使 

用 

中 

窒 

巧 

び 

ラ 

使 

巧 

中 

消 

乂 

す 

る 

ホ 

乂 

で 

燃 

を 

る 

が 

び 

U 

フ 

卜 

す 

る 

巧 

漏 

れ 

び 

す 

る 

表示 

処置方法 

E 0 

EH 

EB 

EH 

お源プラグびコンたントに差しこまれでいない 

参 










コンたント(こ確実に善しこむ 

停電中である 

参 










通電されるまで待つ 

巧巧白動消乂装巧び作動した 




♦ 





m 


再点乂操たをする/安定した場所で使用する 

給油タンクに灯油びない 

参 










給油する 

給油□びしっかりしまっでいない 







# 




給な□をしつかりしめる 

不良な油を使用しでいる 

• 

• 

• 

• 


# 


参 



良質の1 な'ぶを使巧する 

送油経路にか又は、ごみびたまっている 

• 

参 


• 


♦ 


• 



送油経路のかあさ、オイルフィルタの掃除をする 

給巧タンクの装着び悪い 

♦ 



参 







固定タンクに正しく装着する 

オイルフイルタび取りがけられでない 

• 



参 







固定タンクに正しく装着する 

送油経路接続部びゆるんでいる 



参 

♦ 


• 

参 




販売店に修理を依頼する 

エアーフイルタが目ブまりしでいる 








• 



エアーフィルタを掃除する 

過熱防止装置び 
作動した 

温風吹出□がふさびれでいる 



参 

# 






参 

障害物を取0除< 

遍固を気取入□が(まこりでつまつでいる 



♦ 

参 






• 

温風空気取入□を掃除する 

室温異常上昇防比装运ぴ作動した 




参 







窓をあけ、部屋の換気をする 

消し忘れ消乂装巧び作動した 




参 







再点乂操作をする 

L チャイルド□ックびたットされでいる 

鲁 










チャイルド□ックを辭除する j 



























































自己診断 モニター 


デジタル表示部に f 表示されたときは、下記の処置をしでください。 


点义時 S び、燃焼巧に消义 

國國 い,’ 

•オイルフイルタや固定タンクにごみや水か’たまつでいないか確認後、再度点乂操作をし 
でください。 

処置後ち f 表示するとさは、お買いずめの販売店にご相談ください。 

電気系統の巧障 

E 3 國國國 

•修理び必要です。 

お買い求めの販売店(こご相談ください。 

巧震自動消义装置の作動 

EEI 

•巧震白動消乂装置か’作動し、運輯を停止しました。 

周国の点検•確認後、点乂操作をしでください。 

停電または過熱荫止装置の作動 

•停電または過熱防止装霞か’作勸し、運転を停止しました。 

ち却を、温風空気取入□の点検•溝掃、周固の確認をしでから点乂操作をしでください。 

"- ""も' し''1 

L (作動時） （復帰時）（作動時） 

____/ 


画 仕様 


型 

す の 

呼 

び 

FH - E 66 Y (薑本型す FH - B 62 Y ) 

種 





類 

気化す-強制通気お-強制巧流お 

点 


乂 

ち 


す 

高狂放霉点乂 

使 


用 

燃 


料 

な'庙 （ J に1号な莊） 

燃 

料 

消費 

巧 

語 

大 

0.642 L/h 

お 

ル 

0.133 L/h 

暖 

房 

出 

力 

お 

大 

6.6 IkW 

最 

ル 

1 .37 kW 

騒 



含（正面） 

42 clB 质大燃焼時)/ 34 dB (最小燃焼時） 

油 

夕 

ン 

ク 

容 

S 

6.5 L 

燃 

焼 

継 

続 

時 

間 

10.1時間(最大燃焼特） 

標 


華 

適 


室 

木 造28.0が(17畳)まで 

コンクリート38.0がに3畳)まで 

外 


お 

ブ 


法 

富さ 470 mm 幅 626 mm 奥巧3 10 mm (夏台を含む） 

質 





屋 

15.5 kg 

電源單压及び周波数 

100 V 50/60 HZ 

定 

格 

消 

黄 

電 

力 

点乂時最大 650/650 W • 燃焼時 34/：34 W 

電 

流 

ヒ 

a 

— 

ブ 

管おヒューズ 8 A 

安 


を 

装 


還 

巧溪白動消乂装屢過熱防止装适点乂をを装霞燃焼制御装愛 
停電安全装覆不完を燃焼防止装置消し忘れ消乂装重 




アフター サー ビス 

保証について 修理を依頼されるとを 



参このコロナ石'庙フアンヒーターじは保証書びついで 
います。 

「お買いあげ曰-販売店名」などの記入をお確かめの 
ラえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管し 
で < ださい。 

争保証期間はお貫いあげいただいた曰から1年間です。 

争次のよラな原因による故障および事故につきましでは、 
保証の巧象になりませんのでま意しでください。 
■変質な'ぶや不，純な'ぶなど、またな油似がの燃料使 
用(こよる故障や事故。 

■誤った使用ちまじよる故障や事故。 


•本書の「故障•異常の見分けちと処置ちま」 （13 〜14ページ参照）の頂 
に従っで調べでち良くならないときは、電源ブラヴを巧いでお買いホめ 
の販売底又は、おおくのコ□ナお客様ご相談窓□にご連絡ください。 
•保証期間巧であれば保証書の規定に従って無料修理させでいただきます。 

■保証期間が'過ぎでいるとさは 

•お買いホめの販売店にご相談ください。修理によって使規でさる製品につい 
ではお客様のご要望により有料修理いたします。 

■補修用性能部品の保育期間 

• 石油フアンヒーターの補修巧性能部品（機能を維持するために必要な部品） 

の保有期間は製造す了ち切りを6ホです。 


輸送時や運搬時に給油タンク-固定タンク巧にな'庙び残ったままですと、傾きや振動でな油びこ 
ぼれることびありますので、必す巧き取つでください。 


m 


扁巧•その他 











































































































































TEL (076 に 60-0567 が表) 
TEL り 76^260— 0038如表ミ 
TEL わ76ミ 444-0567 的表ミ 
TEL (0776)23-0567^ 代表 


金 おる 店 
を巧サービス它ンター 
否山営業所 
福な営業所 


をお巿巧西新の 1-1-25 
金巧巿巧西新の 1-1-25 
奋山巧坦中町 2-3-1 5 
涵丹巿巧田栗 1-607 


関東地区 


信越. 

化陸地区 


近畿. 
四国地区 


中国地区 


九州地区 


広*巿ま化南区巧围 3-27-20 〒731 -0 138 

広«巿安佐南区巧 困 3-27-20 〒731 -0 138 

岡山巿辰巳 35-1 03 干700 -0976 

米子巿目夕美町 235-1 干 683-0035 

周南巿減 II きーノなま5631 -4 〒 745-0882 


TEL く 082)871-3310 
TEL 082)871-3315 
TEL ミ 086)243-7751 
TE しり 859)33-81 57 
TEL (0834)22-5567 


FAX の 256)35— 8519 
FAX 0256)32-2137 
FAX (025)286-3313 
FAX (026)221-0039 
FAXto 263)25-9961 

FAX の 76)26 日- 0775 
FAX り 76 た 60-07：38 
FAX わ 76 M 44-0611 
FAX か 776)23—0580 


干 955-0864 
〒955-0864 
干 950-0855 
T 381-0022 
千 399-0033 

1=920-0027 
干 920-0027 
干 930-0985 
〒918-8237 


栗京都化区涅 S 8-4-8 干11 4-0003 

東京都北区尝«8-4-8 干11 4-0003 

東を都北区尝度 8-4-8 干11 4-0003 

立川巿巧松町 1-22-3 干 190-001 1 

が戸巿奋塚新田 95-5 干 270-2222 

おお市戸塚区原宿4 了目 7-1 3 干 245-0063 

山梨巧中巨度郡昭ネ邮 J 西を2491 -2 干 409-3866 

さいたま巿 j ヒ区含原町 1-674-2 千331 -081 2 

さいたま巿 j ヒ区客原町 1-674-2 干331 -081 2 

离崎市問屋の西 1-3-22 干 370-0007 

宇都客巿巧巧町2313 干321 -0933 

太旧巿奋林栗町2375 于 373-0825 

が戸巿活原の 653-2 干31 0-0852 

つくば巿谷田部 6788-1 9 〒305-0861 


TEL (03)3927-1151 (代表) 
TEL 03ミ391 1-1 13バ代表) 
TEL 03わ927-1152(代表) 
TE しり 42) 519 - 527パげ表ミ 
TEL 〇 47 か 2 - 833 〇が表 
TEL 045)852-400 お代表) 
TEL わ 55)268— 1567 くげ表) 
TEL わ 48)651-1722 ミげ表ミ 
TEL り4が651 -1231 (代表) 
TEL 的 27 361 - 48 〇 6 (代表) 
TEL り 28)632-5 105^ げ表) 
TEL 的 276)38-6571 代表) 
TEL り 29)241-21 72ミげ讀 
TeU 029)839-5325 如勤 


FAX (03}3927-1160 
FAX (03)3927-1130 
FAX ミ03ミ 3927- 1160 
FAX (042}528-2382 
FAX ミ047ミ31 2-8338 
FAX 045)852-5540 
FAX (055}268-1569 
FAX (048)651-6370 
FAX ミ 048 ミ 651-6370 
FAX 027)361-9139 
FAX か 2 が 632—5205 
FAX ミ 0276)38-5508 
FAX り 29)241-4268 
FAX か 29 ミ 836—1913 


く01 1)864-0440( 代表） 
01 1)879-2121 
0138 )48-6070 代表ミ 
わ 166^37-2330 (代表） 
く01 55)35—751 8ミ代表ミ 
わ154た 4— 4191(代表） 
(0157)26— 2103^ 代表ミ 


FAXfOl 1)863-3154 
FAX ミ01 1)871-2000 
FAX (0138)48-6080 
FAX (0166)37-2338 
FAXrOI 55)35-7510 
FAX (0154)24-0451 
FAX の 157)26-2107 


福巧巧语多区栗比惠 2-2-40 〒81 2-0007 TEL (092)474-57711 

活岡巿博多区東比惠 2-2-40 干81 2-0007 TEL り 92)474-60011 

化九州巿ルま：!ヒ区愛音 2-6-4 干 803-0828 TEL り 93)592— 8611 1 

鹿巧 ft 巿田上 7-16-5 〒890-00：34 TEL {099)281- 1321 1 

お本巿尾ノ上 1-11-12 〒862-0913 TEL (096)367-7361 i 

長精巧西彼な郡時津町を底撇兵田 74-1 干851 -2 106 TE しり 95)882-77 1〇| 
富巧巿巧 »3-59-2 〒880-0032 TEL り 985)29— 16801 

大分巿兰化 1-19-7 〒870-0108 TEL (097)523-5161 i 


:代表） 
代表 
:代表） 
:代表 
:代表 
代表 
:代表 
:代表$ 


FAX (092)474-5775 
FAX く 092)474-64 14 
FAX (093)592-8666 
FAX く 099)281-1252 
FAX (096)369-6323 
FAX の 95)882-7767 
FAXto 985)25-0685 
FAX (097)523-5162 


FAX (082)871-3306 
FAX (082)871-0272 
FAXC 086)243-7191 
FAX り 859)23—0709 
FAXto 834)22-5589 


仙台巿客城野区曰ノ出の1 -7-32 
仙台巧宮城野区日ノ出の1 -7-31 
郡山巿垂田 1-51-9 
山お市 東ち 田 3-6-28 
酒田巿錠町 1-183-1 


東北地区 


菁巧 支店 
爾巧サーピス它ンター 
か！ 田営業所 
が田サービスじンター 
八戸営業所 
八戸サービスたンター 
弘前営業所 
弘前サービス忆ンター 
盛岡営業所 
盛岡サービスじンター 
水巧営冀巧 


札暢巧白5区平和通16 了目南 1-1 9 〒〇 03-0028 

札巧巿白石区米里3を2 了目 6-25 干 003-0873 

函お巿西梧巧町21 -2 干041 -0824 

胤 I 怖栗旭^ 11南1を 2 T 目 2-5 干 078-8261 

帯広巿西18を北1了目1 7-1 干 080-0048 

到瞄巿巧 困 町 4- 17 〒 085-0038 

化見巿美ちの 9-1-30 〒〇 90-0064 


吹田巧南を田1 -8-47 〒 564-0044 

の田巿南を田1 -8-47 〒 564-0044 

岳松巿ミ里の1 -8-5 〒 760-0078 

京都巧伏見区竹巧段ノ J 11原町 70- 1 干61 2-8414 

巧戸巿西区巧ち 5- 132 干651 -2 133 

彦根巿正を寺の南出78 干 522-0024 

福が山巿爲巧東の68 〒 620-0061 


TEL (06 6380-21 11(代表) 
TE しのが 6386 -5670(代表ミ 
TEU 087)835— 171パ代表) 
TEL (075)643— 2002(代表) 
TEL り785922 -243 パ代表ミ 
TEL り 749 ) 24 - 6239( 代表ミ 
TEL か773ミ 22-0827 如表) 


FAXf 06)6386-7262 
FAX りが 6 386— 5588 
FAX り 87)835-01 60 
FAX (075)643-0870 
FAX 078)922-2438 
FAX 0749)26-2116 
FAXto 773523 -7592 


東海地区 


名ち居支店名ろ屋巿熟田区桜田町 16-11 
S ち覃グー爸ス夕こ各ち屋市熱田区が田町 1 6- 11 
I 妻一業以 P 斤お陌)ホ駿/巧区ち^^^2- 15-30 
酵岡ミーた。ンタニ静岡巿駿巧区再松 2-15-30 
1*^ n W ^巧岐霉巿六を南 2-7-8 
所津巧巧茶屋 3-29-38 


岐 

草 

営 

業 

所 

ま 

含 


業 

巧 

沼 

津 

営 

業 

巧 


干 456-0004 
〒456-0004 
干 422-8034 
〒422-80% 
〒500 -8358 
〒514-0819 
〒41 0-0303 


TE し (0 已 2)746-6600( 代表) 
TEL (052)746-6603 (代表 
TEU 054 た 38— 0005代表5 
了£1_(054に：38-0016^げ表^ 
TEL (05 が 268-7555^ げ表ミ 
TEL (059)2：34-847 1 ^ 代表ミ 
TEL か 55)968—62 10瓜表 $ 


〒〇 30-0946 TEL (017)742— 8255(代表） 
干030 -0946 TEL の 17)743-2971( げ表） 
干01 0-0917 TE しの1 8)864-567 1(代表） 
千01 0-0802 TEU 0 1 8)864-52 19(げ表） 
〒〇 31-0073 TEL (0178)24-5289( げ表） 
〒〇 31-0073 TEUOl 78)47— 6609(代表） 
〒〇 36-8086 TE しの 172)28— 3910(げ表） 
干 036-8086 TE し (0 1 72)26-4770 (代表） 
干 020-0823 TEUOl 9)622-4791 (代表） 
干 020-0823 TEUOl 9)604-0281 (げ表） 
干 023-0002 TEU 0197)22— 4155(代表） 

干 983-0035 TEU 022)235-3181( 代表） 

干 983-0035 TEL の 22)783— 1791(代表） 
T 963-8033 TEU 024)9：38— 2240(代表） 

〒990-2423 TEU 023)642-3255 (代表） 
干 998-01 03 TEL (0234)31 -0571 (代表） 


FAX の 17)742—8275 
FAX の 17)743-1 118 
FAX の 18)864-8468 
FAX の 18)864—5760 
FAX の 178)45-4290 
FAX の 178)71-1344 
FAX (0172)28-01 91 
FAX の 172)29— 1133 
FAX (019)622-5244 
FAX の 19)604-0283 
FAX の 197)22-4452 

FAX の22に 36— 8810 
FAX の 22)783— 1792 
FAX (024)938-3021 
FAX (023)642-3254 
FAX の 234)31-0581 


北海道地区 


沖縄地区 


巧巧営業所宜野港巿ぎ地泊738 

シーサイド•パーク102 


〒90 1-2227 TEU 098)897-5677 (代表 ） FAX の 98)897-5679 


01107002 


本な•工場兰条巿東新保 7-7 〒 955-85 10 

ホ白崎工場巧崎市宝の 2-58 〒 945-081 7 

長岡工場長岡市下条の這ノ滿1069〒 940-1146 


TEL(0256)32-2111 (大代表） 
TEL(0257)23-51 75(代表） 
TEL(0258)22-2 121(代表） 


[ お客様ご相談窓口~覧表 j 

修理サービスや製品についでのご相談は機種名をご確認の上、•アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ 
お買いあげの販売店または下記のごホ目談窓□にご依頼ください。 

ご捉居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓□にごす目談く 
ださい。 

名称、所在地、電話番号は、変更する場含か>ありますのでご3承ください。 

北海道-青森県-秋田県-岩手県のお客様は最寄のサービス 
センターへ直接おかけ < ださい。 


コ□ナサービスセンター 
斬0120 -919-302 

^ (修理受付専用ダイヤル） 

FAX 01 20-919-322 


携帯巧話 ‘PHS 等か5は 
最寄の サービスセンター 
へ直接おかけ < ださい。 
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